LUDWIK wtęcz RACZYŃSKI 


OBYWATEL MIASTA KRAKOWA, 
urodzony r. 1810, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Pam dnia 15 Kwietnia 1879 r. 


Nieutulona w żalu żona wraz z 5 synami, zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
we Czwartek dnia 17 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu pod 1. 116 ul. Kanonicza wprost na cmentarz, oraz na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


w Poniedziałek dnia 21 bm. o godzinie 10 rano w kościele 00. Kapucynów odbyć się mające. 


W drukarni Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie 


